LIGMUNT PALADZENDAI 


maszynista leatru Miejskiego 


przeżywszy lat 34, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 1 października 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 3 b. m. o godz. 5 popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, bracia, siostry, 
szwagrowie i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 4 b. m. o godz. / rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy „FUNUS” 
A. GAMOŃ 
Kraków, ul. Radziwiłłowska 24. 


Oruvarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


